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メモ、注意、警告 

松 メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

A 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するためのホ法を説明してい 
^ます。 

A 警告:物的損害、けが、または死 t : の原因となる可能性があることを示しています。 
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コンピューター内部の作業 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、な下の安全に関するガイドラインに従って 
ください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、な下の条件を満たしていることを前提とします。 

• コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。 

• コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可 
能であること。 

A 警告コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通 
してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームぺ 

ージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してく ださい。 

/\注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可 
されている範困に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサ ポー トチームの指示によ 
ってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない 
修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全に 
お使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。 

/\注意:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューター 
の裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
ください。 

/\注意：コンポーネントとカードは T 寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に 
触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセ 
ッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。 

/\注意:ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張ら 
ないでください。コネクターに ロッキング タブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブル 
を外す前に ロッキング タブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がら 
ないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両ホのコネクターが同じホ 
向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。 

位メモ： お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場 
合があります。 

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。 

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業をが平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピューターの電源を切ります（「コンピューターの電源を切る」を参照）。 

j /\ 注意:ネットワ'ークケ'ーブルを外すには、まずケ'ーブルのプラグをコンピュ'ータ'一から外し、次にケ 
ーブルをネットワークデバイスから外します。 

3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。 

4. コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を 
除去します。 


巳 



6. カバーを取り外します。 

/\ 注意：コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触 
れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネント 
を損傷する恐れのある静電気を放出してください。 

コンピューターの電源を切る 

/\注意:データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存し 
て閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。 

1. オペレーテイングシステムをシャットダウンします。 

- Windows 7の場合： 

スタートをクリックします。 を、伙に、 シャットダウンをクリックします。 

- Windows Vista の場合： 

スタ'ートをクリックします。が下に示すようにスタ'ートメ ニュ '一の右下の矢印をクリック 
し、シャットダウンをクリックします。 



- Windows XP の場合： 

スタートー終了オプションー電源を切るの順にクリックします。オペレーテイングシステム 
のシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。 

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレー 
テイングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れなレ、場合、 
電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。 

コンピューター内部の作業を終えた後に 

交換（取り付け）作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケー 
ブルなどが接続されていることを確認してください。 

1. カバーを取り付けます。 

八注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次 
に コン ピューターに差し込みます。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。 

3. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。 

4. コンピューターの電:?原を入れます。 

5. 必要に応じて Dell 診断を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。 
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コンポーネントの取り外しと取り付け 

このセクシヨンには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての 
詳細な情報が記載されています。 

奨励する ツール 

この文書で説明する操作には、下のツールが必要です。 

• 細めのマイナスドライバー 

• プラスドライバー 

• 小型のプラスチックスクライブ 

電源 ユニット （ PSU ) の 取り外し 

1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. PSU がロックされている場合 、 PSU ロックスクリューを外し PSU を取り外します。詳細については、 
「PSU ロック機能」を参照してください。 

3. ハンドルバーを持ち、青色のラッチを押し下げ PSU を取り外します。 



4. ハンドルノく'一を持ち、 PSU をコンピューターからスライドさせます。 



誦哪 凹-^ 
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電源ユニット （ PSU ) の取り付け 

1. PSU ハンドルを持ち、 PSU をスライドさせ、コンピューターに差し込みます。 

2. \コンピューター巧部の作業の後に\ の手順に従います。 

カバーの 取り外し 

1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. コンピューターの右側を下にして、ラッチを上向きにして置きます。 





3. カバーリリースラッチを持ち上げます。 
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4. カノく一を 45 度のホ向に持ち上げ、コンピュ^一 弓 一から取り外します。 



カバーの 取り付け 

1. コンピューターカバーをシャーシの 上に セット します。 

2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、コンピューターカバーを押し下げます。 

3. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

オプティカルドライブの取り外し 


1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを 取り外します。 

3. オプティカルドライブからデータと電源ケーブルを外します。 
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4. ケーブルをラッチから引き抜きます。 



己.留め金を押し下げ、オプティカルケージの側にあるケーブルを固定しているラッチを取り外します。 



6. ラッチを押し下げ、ケーブルを持ち上げます。 
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7. ODD ケージの上部のリリースラッチを持ち上げます。 



8. リリースラッチを持ち、オプティカルドライブケージをオプティカルドライブコンパートメントからス 
ライドさせます。 
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オプティカルドライブの取り付け 

1. リリースラッチを持ち上げ、オプティカルドライブケージをコンパートメントの内部にスライドさせま 
す。 

2. 留め金を押し、ラッチを外しケーブルをホルダーに取り付けます。 

3. オプティカルドライブの背面に電源ケーブルを接続します。 

4. オプティカルドライブの背面にデータケーブルを接続します。 

5. カノく一を取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業を終えた後に\ の手順に従います。 

サーマルセ ンサ ーの取り外し 

輸 メモ： サーマルセンサーはオプシヨンのコンポーネントですので、お使いのコンピューターに同捆されて 
いない場合もあります。 

1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. サ ーマルセンサ^一を固をしているラッチを開き、コンピューターから取り外します。 



サーマルセ ンサ ーの 取り付け 

^ メモ：サーマルセンサーはオプシヨンのコンポーネントですので、お使いのコンピューターに同捆されて 
いない場合もあります。 

1. サー マル センサーを スロッ トに取り付け、コンピューターに固をするラッチを締めます。 

2. カバーを取り付けます。 

3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 

ハードドライブの取り外し 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. ハードドライブ電源ケーブルとハードドライブデータケーブルをハードドライブから取り外します。 
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ハードドライブブラケットの両側のラッチを押さえます。 


ハードドライブをコンパートメントからスライドして取り出します。 



ク 



6. 2.5 インチハードドライブが取り付けられている場合、ネジを外しドライブを持ち上げて、ハードドライ 
ブキャディから取り外します。 



ハ'ードドライブの取り付け 

1. ハードドライブケージのラッチを押さえ、コンパートメントの内部にスライドさせます。 

2. ハードドライブ電源ケーブルを接続します。 

3. ハード ドライブデータケーブルを接続します。 

4. カバーを取り付けます。 

5. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

システムフアンの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. 次のコンポーネントを取り外します。 

a ) カバー 

b ) イントルージョンスイッチ 

C ) PCI カード 

d ) ハードドライブ 

e ) オプティカルドライブ 

3. システム基板ケーブルをラツチから外します。 
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金属プレートをシャーシから持ち上げます。 





ドライブベイを固定しているネジを外します。 


ラッチを引き出し、空冷バッフルを取り出します。 


で mu 




空冷バツフルをコンピューターから取り外します。 




























12. システムフアンアセンブリをシャーシから持ち上げます。 
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13. ハトメを引き出し、システムフアンアセンブリからシステムフアンを取り外します。 


劇 


ノ 



へ 注意:力を加えすぎると、ハトメが損傷する恐れがあります。 

14. システムフアンアセンブリからシステムフアンを取り外します。 



难 
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システムファンの取り付け 

1. ファンをファンアセンブリ内に置き、ハトメを装着します。 

2. ファンアセンブリをシャーシ内に置きます。 

3. ファンアセンブリをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

4. システムファンケーブルをシステム 基板 上のコネクター に接続します。 

5. システムファンケーブルをシステムファンモジュールの穴から外側に出し、システム基盤に向けて配線 
します。 

6. 空冷バッフルをコンピューターのスロット内に置き、ラッチを差し込みます。 

7. ドライブベイを固定するネジを取り付けます。 

8. 金属プレートを置き、金属プレートをシステムファンに固定するネジを取り付けます。 

9. システム基板ケーブルをコネクターに配線して接続します。 

10. 次のコンポーネントを取り付けます。 

a ) オプティカルドライブ 

b ) ハードドライブ 
C ) PCI カード 

d ) イントルージョンスイッチ 

e ) カバー 

11. \コンピューター巧部の作業を終えた後に\ の手順に従います。 

メモリの 取り外し 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. メモリモジュールの両側にあるメモリ固定クリップを押し下げ、メモリモジュールを持ち上げてコンピ 
ューターから 取り外します。 



メモリの取り付け 

1. メモリモジュールをメモリソケットに挿入します。 

2. メモリが固定クリップで所定の位置に固定されるまで、メモリモジュールを押し下げます。 

3. カバーを取り付けます。 

4. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

コイン型バッテリーの取り外し 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 
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3. ソケットからバッテリーが飛び出すようにバッテリーからリリースラッチを押します。コイン型バッテ 
リーをコンピューターから持ち上げます。 


〇 


コイン型バッテリーの取り付け 

1. システム 基板の スロッ トにコイン型電池をセットします。 

2. リリースラッチが跳ね返って固定されるまで、コイン型電池を下向きに押し込みます。 

3. カバーを取り付けます。 

4. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

ヒートシンクの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. ヒ^ー トシンクケ^ーブルをシステム基板から外します。 



4. ヒートシンクを固定しているネジを緩めます。 
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己.ヒートシンクを持ち上げて、コンピューターから取り外します。 



ヒートシンクの取り付け 

1. ヒートシンクをコンピューター内部に設置します。 

2. ヒートシンクをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。 

3. ヒートシンクケーブルをシステム基板に接続します。 

4. カバーを取り付けます。 

己 .\コンピューター巧部の作業の後に\ の手順に従います。 

プロセッサーの取り外し 

1. 「コンピユーター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. な下を取り外します： 

a ) カバー 

b ) ヒートシンク 
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3. プロセッサーを取り外すには： 

区メモ：プロセッサーカバーは2つのレバーで固定されています。どちらのレバーを先に開きどちら 
のレバーが先に閉じるか必要があるかを示したアイコンがあります。 

a ) プロセッサーカバーを保持している最初のレバーを所定に位置まで押し下げ、その固定フックから横 
へ外します。 

b ) 手順 「 a 」 を繰り返し、2つ目のレバーをその固をフックから外します。 

C ) プロセッサーカバーを持ち上げて取り外します。 

d ) プロセッサーを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。 




〇 


4. 上記の手順を繰り返し、2つ目のプロセッサー（あれ斌をコンピューターから取り外します。 

お使レ、のコンピューターにデュアルプロセッサースロットがあるかどうか確認するには、システム基板 
コンポーネントを参照してください。 


プロセッサーの取り付け 


1. プロセッサーをソケットにセットします。 

2. プロセッサーカバーを取り付けます。 

^ メモ：プロセッサーカバーは2つのレバーで固定されています。レバーにはどちらのレバーを先に 
開き、どちらのレバーを先に閉じる必要があるかを示すアイコンがあります。 

3. 最初のレバーを横方向へ固をフックにスライドさせ、プロセッサーを固定します。 

4. 手順「3」を繰り返し、2つ目のレバーを固定フックにスライドさせます。 

己.な下を取り付けます： 

a ) ヒートシンク 

b ) カバー 

6. \コンピューター巧部の作業の後に\ の手順に従います。 


システムフアンの取り外し 


1. \コンピューター内部の作業を始める前に\ の手順に従います。 


2. 次のコンポーネントを取り外します。 

a ) カバー 

b ) イントルージョンスイッチ 
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c ) PCI カード 

d ) ハードドライブ 

e ) オプティカルドライブ 


3. システム基板ケーブルをラツチから外します。 



4. システムフアンに金属プレートを固をしているネジを外します。 



己.金属プレート両端のいずれかのラッチを押して、取り出します。 
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8. ラッチを引き出し、空冷バッフルを取り出します。 



9. 空冷バッフルをコンピューターから取り外します。 



10. システムフアンケーブルをシステム基板から外します。 



逆度?群 巧 巧バ强;^ 


> 巧 巧 巧™ス 


11. システムフアンアセンブリをシャーシに固定しているネジを外します。 















13. ハトメを引き出し、システムフアンアセンブリからシステムフアンを取り外します。 


t 鱗 



/\ 注意:力を加えすぎると、ハトメが損傷する恐れがあります。 
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14. システムフアンアセンブリからシステムフアンを取り外します。 



システムファンの取り付け 

1. ファンをファンアセンブリ内に置き、ハトメを装着します。 

2. ファンアセンブリをシャーシ内に置きます。 

3. ファンアセンブリをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

4. システムファンケーブルをシステム基板上のコネクターに接続します。 

己.システムファンケーブルをシステムファンモジュールの穴から外側に出し、システム基盤に向けて配線 
します。 

6. 空冷バッフルをコンピューターのスロット内に置き、ラッチを差し込みます。 

7. ドライブベイを固定するネジを取り付けます。 

8. 金属プレートを置き、金属プレートをシステムファンに固定するネジを取り付けます。 

9. システム基板ケーブルをコネクターに配線して接続します。 

10. 次のコンポーネントを取り付けます。 

a ) オプティカルドライブ 

b ) ハードドライブ 

C ) PCI カード 

d ) イントルージョンスイッチ 
巨）カバー 

11. \コンピューター内部の作業を終えた後に\ の手順に従います。 

PSU カードの取り外し 

1. \コンピューターの作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. バッフルカバーをスロットから前面に向けてスライドさせます。 
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PSU カードの取り付け 

1. PSU カードをスロットに取り付けます。 

2. ネジを締めて PSU カードをスロットに固定します。 

3. 電源ケーブルをスロットに取り付けます。 

4. バッフルカバーをスロッ トに取り付けます。 

己.カバーを 取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

前面べゼルの取り外し 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを 取り外します。 

3. 前面べゼルの端にあるシャーシから、前面べゼルの固定クリップをゆっくりと取り外します。 
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4 . べゼルパネルをコンピューターから外す方向に回転させて引き出し、べゼルのもう一方の端にあるフッ 
クをシャーシから外します。 



前面べゼルの取り付け 

1. 前面パネルの下端に沿ってフックをシャーシ前面のスロットに差し込みます。 

2. べゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所定の位置に収まるまで、前面べゼル固をクリ 
ップを固定させます。 

3. カバーを取り付けます。 

4. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

前面入力/出力 ( I / O ) パネルの取り外し 

1. \コンピューターの作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. 次のコンポーネントを取り外します。 

a ) カバー 

b ) 前面べゼル 

3. USB 3.0 モジュールを前面 I/O パネルに固定するネジを外します。 
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6. 前面 I / O パネルをシャーシに固定しているネジを外します。 



7. 前面 I / O パネルをシャーシから取り外します。 



前面入力/出力 ( I / O ) パネルの取り付け 

1. 前面 I / O カードをスロットに取り付けます。 

2. 前面 I / O パネルをシャーシに固をしているネジを締めます。 

3. ケーブルを I / O パネルに取り付けます。 

4. USB 3.0 モジュールを スロッ トにスライドさせます。 

5. USB 3.0 モジュールを前面 I / O パネルに固定しているネジを締めます。 

6. が下を取り付けます： 

a ) 前面べゼル 

b ) カバー 

7. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

スピーカーの 取り外し 

1. \コンピューターの作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. スピーカーケーブルをシステム基板から外します。 
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4. 留め金を押し下げ、スピーカーを持ち上げて、取り外します。 



スピーカーの 取り付け 

1. スピーカーを取り付け、留め金を固定します。 

2. システム基板にスピーカーケーブルを接続します。 

3. カバーを取り付けます。 

4. \コンピューター巧部の作業を終えた後に\ の手順に従います。 

システム基板の取り外し 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. 次のコンポーネントを取り外します。 

a ) PSU 

b ) カバー 

C ) オプティカルドライブ 
d ) コイン 型バッテリー 
巨） サーマノレセンサー 

f ) ハードドライブ 

g ) システムフアン 

h ) PSU カード 

i ) PCI カード 
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j ) 前面入力/出力 ( I / O ) パネル 

k ) スピーカー 

l ) ヒートシンク 

m ) ヒートシンクフアン 

n ) メモリモンュー-ノレ 
〇)プロセッサー 

3. システム基板からケーブルをすべて外します。 



4. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。 



5. システム基板を上に向けて持ち上げて、コンピューターから取り外します。 
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システム基板の取り付け 

1. システム 基板を シャーシ 後部のポート コネクターの 位置に合わせ、 システム 基板を シャーシ 内に置きま 
す。 

2. システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。 

3. システム基板にケーブルを接続します。 

4. 次のコンポーネントを取り付けます。 

a) プロセッサー 

b) メモリモジュール 
C ) ヒートシンクフアン 
d) ヒートシンク 

目）スピーカー 

f) 前面入力/出力 (I/O) パネル 

g) PCI カード 

h) PSU カード 

i ) システムフアン 
i) ハード ドライブ 

k) サーマルセンサー 

l ) コイン型バッテリー 

m) オプティカルドライブ 

n) カバー 
0) PSU 

5. \コンピューター内部の作業を終えた後に\ の手順に従います。 

システム基板コンポーネント 

システム 基板の コンポーネント を次の図に示します。 
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1. PCI スロット 

2. PCIex16 スロット（有線 x4) 

3. PCIex16 スロット 

4. PCIexI スロット 

5. PCIex16 スロット（アクセラレイテイッドグラ 
フイックスポート） 

6. PCIex16 スロット（有線 x4) 

7. USB 3.0 前面パネルコネクター 

8. DIMM スロット 

9. イントルージヨンスイッチコネクタ^一 

10. CPU フアンソケット 

11. CPU 

12. DIMM スロット 

13. ハードドライブ 温度 センサー 

14. 前面 パネルオーディオコネクター 

15. HDD1 フアンコネクター 

16. コイン型バッテリー 


17. システムフアン1 コネクター 

18. リモート 電源が有効 

19. HDD 温度センサー コネクター 

20. システムフアン2 コネクター 

21. システムフアン3 コネクター 

22. PSWD ジャンパー 

23. 前面パネルと USB 2.0 コネクター 

24. 内蔵スピーカーコネクタ^一 

25. 内蔵 USB 2.0 コネクター 

26. HDD とオプティカルドライブコネクター 

27. RTCRST ジャンパー 

28. 24ピン電源コネクター 

29. 内蔵 USB 2.0 コネクター 

30. CPU 電源コネクター 
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追加情報 

このセクシヨンにはお使いのコンピューターに含まれる追加機能についての情報が記載されています。 

メモリモジュールのガイドライン 

お使いのコンピューターの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際にが下の一 

般的なガイドラインに従ってください。 

• 異なるサイズのメモリモジュール（たとえば 2 GB と 4 GB ) を混在させることはできますが、メモリ 
モジュールを装着するチ ャ ネルはすベて同一の構成にする必要があります。 

• メモリモジュールは最初のソケットから取り付ける必要があります。 

メモ： お使いの コン ピューターの メ モリソケットはハ^ー ドウエアの構成により異なる形式でラべ 
h ル付けする必要があります。例えば、 A 1、 A 2 または1、2、3です。 

• クアッドランクのメモリモジュールをシングルまたはデュアルランクのモジュールと混在させる場 
合、クアッドランクのモジュールは白色のリリースレバーが付いたソケットに取り付ける必要があり 
ます。 

• 速度の異なるメモリモジュールを取り付けた場合は、取り付けられているうち、最も遅いメモリモジ 
ュールの速度で動作します。 

電源ユニット （ PSU ) のロック 


PSU ロックでは、 PSU のシャーシからの取り外しを防止することができます。 

P メモ： PSU をロックまたはロック解除するには、シャーシのカバーが取り外されていることを常に確認し 
てください。カバーの取り外しについての詳細は、「カバーの取り外し」を参照してください。 

PSU を固定するには、ネジロック解除位置からネジを外し、ネジをロック位置に固定します。同様に 、 PSU 
をロック解除するには、ネジロック位置からネジを外し、ネジをネジロック解除位置に固定します。 
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システム七ットアップ 

システムセットアップでコンピューターのハードウエアを管理し BIOS レベルのオプションを指定すること 
ができます。システムセットアップでな下の操作が可能です： 

• ハードウエアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。 

• システムハードウエアの構成を表示する。 

• 統合されたデバイスの有効/無劾を切り替える。 

• パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。 

• コンピューターのセキュリティを管理する。 

起動順序 

起動順序ではシステムセットアップで定義された起動デバイスの順序および起動ディレクトリを特定のデバ 
イス（例：オプティカルドライブまたはハードドライブ）にバイパスすることができます。パワーオンセルフ 
テスト ( POST ) 中に、 Dell のロゴが表示されたら、な下の操作が可能です： 

• < F 2> を押してシステムセットアップにアクセスする 

• < F 12> を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる 

1回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動 
メニューのオプションはな下の通りです： 

• リムーバブルドライブ刷用可能な場合） 

• STXXXX ドライブ 

位 メモ: XXX は、 SATA ドライブの番号を意ホします。 

• オプティカルドライブ 
• 診断 

^ メモ: 診断を選択すると ePSA 診断画面が表示されます。 

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。 

ナビ ゲーシヨンキー 

が下の表ではシステムセットアップのナビゲーションキーを示しています。 

Pl メモ： ほとんどのシステムセットアップオプションでは、変更内容は記録されますが、システムを再起動 
するまでは有劾になりません。 

表 1 .ナビ ゲーションキー 

キー ナビ ゲーシヨン 

上矢印 前のフィールドに移動します。 

下矢印 次のフイールドに移動します。 
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<Enter> 


選択したフィールドに値を入力するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動 
することができます。 

スペースバー ドロップダウン リス トがある場合は、展開したり折りたたんだりします。 

< Tab > 次のフォーカスタオ象領域に移動します。 

P メモ:標準グラフィックブラウザ用に限られます。 

< Esc > メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で < Esc > を押すと、 

未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。 

< F 1> システムセットアップユーテイリテイのヘルプファイルを表示します。 

七ットアップユーテイリテイのオプション 

Pi メモ：お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表 
す^された項目とは異なる場合があります。 

表 2. General (全般） 

オプション 説明 

System Board このセクションには、コンピューターの主 

要なハードウ卫ァ機能が一覧表示されま 
す。 

• System Information (システム'晴幸良） 

• Device Information ァバイス情辛良） 

• PCI Information (PCI 情報） 

• メモリ情報 

• Processor Information (フロ セッサ 

一情報） 

Date/Time 日付と時間を設定することができます。 

システムの 日時変更はすぐに反映されま 
す。 

Boot Sequence コンピュータが OS の検出を試みる順序 

を変更することができます。 

• Diskette Drive (デイスケットドライ 
ブ） 

• Internal HDD (内蔵 HDD ) 

• USB Storaae Device (USB ストレー 

ジデバイス） 

• CD / DVD / CD-RW Drive ( CD / DVD / CD - 

RW ドライブ） 

• Onboard NIC (オンボード NIC ) 

Boot List Option 起動リストオプションを変更することが 

できます。 

• Legacy (レガシー） 

• UEFI 
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表 3. System Configuration (システムの設定) 
オプション 
Integrated N に 


USB Controller 


Serial Port 


SATA Operation 


USB Configuration 


説明 


統合ネットワークコントローラーを次の 
オプションに設定することができます。 

• 無劾 

• Enabled (有効）（デフォルト設定） 

USB コントローラーを次のオプションで 
制御することができます。 

• Enable USB Controller (USB コント 

ローラーを 有劾にする）（デフ ォ 
ルト設定） 

• Diasabe USB Mass Storage Dev (USB 

大量 ストレー ジデ バイスを 無効に 
する） 

• Disable USB Controller (USB コント 

ローラーを 無劾にする） 

シリアルポートの設定を識別し確定しま 
す。シリアルポートを次のオプションに 
設定することができます。 

• 無効 

• Auto (自動） 

• C 0 M 1 (デフォルト設定） 

• COM2 

• COM3 

• COM4 

m メモ:設定が無劾の場合でも、オペレ 
ーテイングシステムがリソースを割 
り当てる場合があります。 

内蔵 SATA ハードドライブコントローラ 
一を次のオプションに設定することがで 
きます。 

• 無劾 

• ATA 

• AHCI (デフォルト設定） 

m メモ： RAID モードをサポートするには 
SATA を設をします。 

USB 設定を次のオプションで定義するこ 
とができます。 

• Enable Boot Support (起動サポート 
を有効にする） 

• Front USB Ports (前面 USB ポート） 

• Rear USB Ports (背面 USB ポート） 

• USB3 Ports (USB3 ポート） 
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オプション 

説明 

SMART Reporting 

このフイールドでは、統合ドライブのハー 
ドドライブエラーをシステム起動時にレ 
ポートするかどうかを制御します。この 
テクノロジーは、 SMART (SelfMonitoring 
Analysis and Reporting i.echnology ) 仕様の 
一部です。 

• Enable SMART Reporting (SMART レ 

ポートを看劾にずるう-このオプシ 
ヨンはデフォルトで無劾に設定さ 
れています。 

PCI Bus Configuration 

PCI バスを次のオプシヨンで設定するこ 
とができます。 

• 64 PCI Buses (64 PCI バス）（デフ 

ォルト） 

Audio 

オーディオ機能を有効または無効にする 
ことができます。 

デフォルト設定： オーディオは有効です。 

Drives 

基板上の SATA ドライブを次のオプシヨ 
ンに設定することができます。 

• SATA-0 

• SATA-1 

デフォルト設定： ドライブはすべて有劾で 
す。 

HDD Fans 

HDD フアンを制御することができます。 
デフォルト設定：システムの設定により異 
なります。 

表 4. Performance (性能） 

オプション 

説明 

Multi Core Support 

このフイールドでは、プロセッサーで有劾 
になるコアの数 （1 個または全部）を指定 
します。アプリケーションによっては、コ 
アを追加することで性能が向上します。 

このオプションはデフオルトで有劾に設 
定されています。プロセッサーのマルチ 
コアサポートの有劾/無劾を切り替える 
ことができます。オプションはな下のと 
おりです。 

• All (すべて）（デフオルト設定） 

• 1 

Intel SpeedStep 

• 2 

Intel SpeedStep 機能を有劾または無劾に 
することができます。 

デフオルト設定： Enable Intel SpeedStep 
(Intel SpeedStep を有劾にする） 
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オプション 

説明 

C States Control 

追加プロセッサーのスリープ状態を有効 
または無劾にすることができます。 
デフォルト設定： Enabled (有劾） 

Intel TurboBoost 

プロセッサーの Intel TurboBoost モードを 
有効または無効にすることができます。 

デフォルト設定： Enable Intel TurboBoost 
(Intel TurboBoost を有劾にする） 

Hyper-Thread Control 

ハイパースレッドをプロセッサーで有劾 
または無効にすることができます。 
デフォルト設定： Enabled (有劾） 

Cache Prefetch 

デフォルト設定： Enable Hardware Prefetch 
and Adjacent Cache Line Prefetch (ハードウ 

ェアプリフェッチと隣接キャッシュライ 
ンプリフェッチを有劾にする） 

RMT 

デフォルト設定： Enabled (有劾） 

表 5. Virtualization Support (仮想化サポート） 

オプション 

説明 

Virtualization 

このオプシヨンでは、 Intel Virtualization Technology が提供する付加的なハード 
ウェア機能を、 VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定 

します。 

• Enable Intel Virtualization Technology (Intel 仮想化テク ノロ ジーの有劾 

化）-このオプシヨンはデフオルトで有劾に設定されています。 

VT for Direct I/O 

Intel Virtualization Technology が Direct I/O 用に提供するハードウェア追加機能 
を、 VMM (Virtual Machine Monitor) を有効または無効にして、使用するかど 

うかを指定します。 

• Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Direct I/O 用 Intel 
Virtualization Technology を有劾にずる）-このオプシヨンはデフオルト 

では無劾に設定されています。 

表 6. Security (セキュリティ機能） 

オプション 

説明 


Intel TXT (LT-SX) このオプションはデフオルトで無劾に設定されています。 

Configuration 


Admin Password 管理者 ( Admin) パスワードを設定、変更、または削除することができます。 

粒 メモ：システムパスワードを設定する前に、管理者パスワードを設定して 
™ くださぃ。 

P メモ:パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。 

m メモ:管理者パスワードを削除すると、システムパスワードも自動的に削 
除されます。 

p メモ:パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。 
デフォルト設定： Not set (設定なし） 

System Password システムパスワードを設定、変更、または削除することができます。 
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オプション 

説明 


^ メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。 

デフォルト設定： Not set (設定なし） 

Strong Password 

強力なパスワードを設定するオプションを常に強制することができます。 
デフォルト設定： Enable Strong Password (強力なパスワードを有劾にする）は 
選択されていません。 

Password Configuration 

パスワードの文字数を、最小 4 文字、最大 32 文字に確定することができます。 

Password Bypass 

システムパスワードが設定されている場合、パスワードをスキップする許可 
を次のオプションで有劾または無劾にすることができます。 

• Disabled (無劾）（デフォルト設定） 

• Reboot bypass (再起動のスキップ） 

Password Change 

管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードへの許可を有 
劾または無劾にすることができます。 

デフオルト設定： Allow Non-Admin Password Changes (管理者な外のパスワー 
ド変更を許可する）は選択されていません。 

TPM Security 

POST 中に、 TPM (Trusted Platform Module) を有効にすることができます。 

デフォルト設定： オプションは無効に設定されています。 

CPUXD Support 

プロセッサーの Execute Disable (実行無劾）モードを有劾にすることができま 
す。 

デフォルト設定： Enable CPU XD Support (CPU XD サポートを有劾にする） 

Computrace 

オプションである Computrace ソフトウェアを次のオプションで起動または無 
劾にすることができます。 

• Deactivate (起動しない）（デフォルト設定） 

• Disable (無劾） 

• Activate (起動） 

^ メモ: Activate (起動）および Disable (無劾）オプションでは機能を永久的 
に起動または無効にするため、その後の変更はできません。 

Chassis Intrusion 

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 

Admin Setup Lockout 

管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーによるセットアップユー 
テイリテイの起動を阻止することができます。 

デフォルト設定： Disabled (無劾） 

表 7. Power Management (電力の管理） 

オプション 

説明 

AC Recovery 

AC 電源の停電後 AC 電源が戻った場合のコンピューターの反応の仕ホを指定 
します。 AC リカバリをな下のように設定できます： 

• Power Off (電源オフ）（デフォルト設定） 

• Power On (電源オン） 

• Last Power State (直前の電源状態） 

Auto On Time 

コンピューターが自動的に起動する時刻を次のオプシヨンに設定することが 
できます。 

• Disabled (無劾）（デフォルト設定） 
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オプション 

説明 


• Every Day (毎日） 

• Weekdays (平日） 

Deep Sleep Control 

ディープスリープを有劾にするタイミングの制御を定義することができます。 


• Disabled (無劾）（デフォルト設定） 

• Enabled in S5 only (S5 のみで有劾） 

• Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有劾） 

Fan Control Override 

システムフアンのスピードをコントロールします。デフオルト設定は、 Auto 
(自動）に設定されています。 

Wake on LAN 

特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコンピュータを起動させる 
ことができるオプションです。待機状態からのウェークアップはこの設定に 
影響を受けず、オペレーティングシステムで有効にされている必要がありま 
す。この機能は、コンピュータを AC 電源に接続している場合のみ、有効です。 


• Disabled ( 無効） -LAN またはワイヤレス LAN からウェークアップ信号 
を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなく 
なります。 

• LAN Only (LAN のみ） ■特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可し 
ます。 


このオプションはデフォルトで無劾に設定されています。 

表 8. Maintenance ( メンテナンス） 

オプション 

説明 

Service Tag 

お使レ、のコンピューターのサービスタグが表示されます。 

Asset Tag 

アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成する 
ことができます。このオプションはデフオルトでは設定されていません。 

SERR Messages 

SERR メツセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフ 
オルトで設定されていません。 SERR メッセージのメカニズムが無劾になって 
いることが必要なグラフィックスカードもあります。 

表 9. POST Behavior (POST 動作） 

オプション 

説明 

Numlock LED 

システム起動時に NumLock 機能を有劾にするかどうか指定します。このオプ 
ションはデフオルトで有劾に設定されています。 

Keyboard Errors 

起動時にキーボード関連のエラーを報告するかどうか指定します。このオプ 
ションはデフオルトで有劾に設定されています。 

POST Hotkeys 

サインオン画面にメツセージを表示するかどうかを指定します。このメツセ 
ージには、 BIOS Boot Option Menu (BIOS ブートオプションメニュー）を起動す 
るのに必要なキーストロークシーケンスが表示されます。 


• Enable F12 Boot Option mene (F12 起動オプションメニューを有効化）- 

このオプションはデフオルトで有劾に設定されています。 

表 10. System Logs ( システムログ） 

オプション 

説明 

BIOS events 

システムイベントログを表示し、そのログを消去することができます。 
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オプション 


説明 


• Clear Log (ログを消去する） 


BIOS のアップデート 

システム ボードの交換時または更新が可能な場合、 BIOS (システム セットアップ）をアップデートされること 
をお勸めします。ラップトップの場合、お使いのコンピューターのバッテリーがフル充電されていて電源プ 
ラグに接続されていることを確認してください。 

1. コンピューターを再起動します。 

2. support.dell.com/support/downloads にアクセスします。 

3. お使いの コンピューターのサービス タグまたは エクスプレスサービスコー ドをお持ちの場合、次の手順 
に従います。 

^ メモ:デスクトップの場合は、サービスタグラベルは、コンピューター正面に記載されています。 
因メモ：ラップトップの場合は、サービスタグラベルは、コンピューター底面に記載されています。 

a) サービス タグ や エクスプレスサービスコードを 入力し、送信をクリックします。 

b) 送信をクリックし、ステップ5に進みます。 

4. お使いの コンピューターのサービス タグまたは エクスプレスサービスコー ドをお持ちではない場合、次 
のいずれかの手順に従います。 

a) 自動的に サービスタ グを検出 

b) 自分の製品および サービス リストから選択 
C ) 全 Dell 製品リストから選択 

5. アプリケーションおよびドライバー画面で、 オペレーテイングシステム ドロップダウンリストから BIOS 
を選択します。 

6. 最新の BIOS ファイルを選んでファイルをダウンロー ドしますをクリックします。 

7. 希望の ダウン ロー ド 方法を が 下から選択してください ウィンドウで希望のダウンロー ドホ法を選択し、 
今すぐ ダウン ロー ドをクリックします。 

ファイルのダウンロー ドウインドウが表示されます。 

8. ファイルをコンピューターに保存する場合は、保存をクリックします。 

9. 実行をクリックしてお使いのコンピューターに更新された BIOS 設定をインストールします。 

画面の指示に従います。 

システムパスワードとセットアップパスワード 

システムパスワードとセツトアップパスワードを作成してお使いのコンピューターを保護することができま 
す。 


パスワードの 種類説明 

システムパスワー システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。 

ド、 


七ットアップパス お使いのコンピューターの BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入力が必要なパ 

ワード スワードです。 


/\注意:パスワード機能は、コンピューター内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。 

/\注意：コンピューターをロックせずに席を離れると、コンピューター上のデータに誰でもアクセスできま 
す。 
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^ メモ： お使いの システムは、 出荷時に システム パ スワー ドとセッ ト アップパ スワー ドの機能が無効に設定 
されています。 

システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て 

パスワードステータスが ロック解除の場合に限り、新しい システムパスワード やセットアップ パスワードの 
設定、または既存の システムパスワード やセットアップ パスワードの 変更が可能です。パスワードステータ 
スがロックに設定されている場合、システムパスワードは変更できません。 

p メモ： パスワードジャンパの設定を無効にすると、既存のシステムパスワードとセットアップパスワード 
は削除され、システムへのログオン時にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。 

システムセットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。 

1. システム BIOS 画面または システムセットアップ 画面で、 システムセキュリティを 選択し、 <Enter> を 押 

します。 

システム七キュリティ 画面が表示されます。 

2. システムセキュリティ 画面で パスワードステータスがロック 解除に設定されていることを確認します。 

3. システムパスワードを 選択してシステムパスワードを入力し、 <Enter> または <Tab> を押します。 

が下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。 

-パスワードの义字数は 32 文字までです。 

- 0 から 9 までの数字を含めることができます。 

-小文字のみ有劾です。大文字は使用できません。 

-特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、 （")、（+)、し)、（-)、（.)、（/)、（;)、（り、（\)、り)、 
Do 

プロンプトが表示されたら、システムパスワードを再度入力します。 

4. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、 0K をクリックします。 

5. セットアップパスワードを 選択してシステムパスワードを入力し、 <Enter> または <Tab> を押します。 
セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。 

6. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、 0K をクリックします。 

7. <Esc> を押すと、変更の保存をホめるメッセージが表示されます。 

8. <Y> を押して変更を保存します。 

コンピューターが再起動します。 

既存のシステムパスワードおよび/またはセツトアップパスワードの削除または 

変更 


既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除または変更する前に パスワード状 
態がロック解除(システムセットアップで)になっていることを確認します。 パスワード 状態がロックされて 
いる場合、既存のシステムパスワードまたはセットアップパスワードを削除または変更することはできませ 
ん。 

システムセットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。 

1. システム BIOS 画面または システムセットアップ 画面で、 システムセキュリティを 選択し、 <Ente「> を 押 
します。 

システム七キュリティ 画面が表示されます。 

2. システムセキュリテイ 画面で パスワードステータスがロック 解除に設定されていることを確認します。 

3. システムパスワードを 選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、 <Enter> または <Tab> 
を押します。 
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4. セットアップパスワードを 選択し、既存のセッ ト アップパスワードを変更または削除して、 <Enter> また 
は <Tab> を押します。 

P メモ： システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合、プロンプトが表 
示されたら新しいパスワードを再度入力してください。システムパスワードおよび/またはセット 
アップパスワードを削除する場合、プロンプトが表示されたら削除を確認してください。 

己. <Esc> を押すと、変更の保存を要求するメッセージが表示されます。 

6. く Y> を押して変更を保存しシステムセットアップを終了します。 

コンピューターが再起動します。 

システムパスワードを無効にする 

システムのソフトセキュリティ機能には、システムパスワードやセットアップパスワードがあります。パス 
ワードジャンパは現在使用しているパスワードを無劾にします。 PSWD ジャンパには 2 つのピンが存在しま 
す。 

P メモ: パ スワードジャン パははデフ オルトで 無効に設定されています。 

1. \コンピューター巧部の作業を始める前に\ の手順に従います。 

2. カバーを取り外します。 

3. システム基板の PSWD ジャンパを特定します。システム基板の PSWD ジャンパを特定するには、「システ 
ム基板コンポーネント」を参照してください。 

4. システム基板から PSWD ジャンパを取り外します。 

^ メモ: 既存のパスワードはジャンパなしでコンピューターを起動するまでは無効に（消去）できませ 
ん。 

己.カバーを取り付けます。 

P メモ： PSWD ジャン パを取り付けた状態のまま新しい システム パ スワー ドとセッ ト アップパ スワー 
ドの両方またはどちらか一方を設定すると、 システムは 次回の起動時に新しいパ スワー ドを無効に 
します。 

6. コンピューターをコンセントに接続し、電源を入れます。 

7. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源ケーブルを外します。 

8. カバーを取り外します。 

9. ピンのジャンパを交換します。 

10. カバーを取り付けます。 

11. \コンピューター内部の作業の後に}^ の手順に従います。 

12. コンピューターの電源、を入れます。 

13. 「セットアップユーティリティ」に進み、新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを入 
力します。 
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診断 

コンピューターに問題が起こった場合、デルのテクニカルサポートに電話する前に ePSA 診断を実行してく 
ださい。診断プログラムを実行する目的は、特別な装置を使用せず、データが失われるふ、配をすることなく 
コンピューターのハードウェアをテストすることです。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サ 
ービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。 

ePSA (強化された起動前システムアセスメント）診断 

ePSA 診断（システム診断としても知られている）ではハードウェアの完全なチェックを実施します。 ePSA に 
は BIOS が埋め込まれており、内部的に BIOS によって起動されます。埋め込まれたシステム診断ではな下の 
ことが可能な特定のデバイスまたはデバイスグループにオプションの セッ トを提供します： 

• テストを自動的に、またはタオ話モードで実行 

• テストの繰り返し 

• テスト結果の表示または保存 

• 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得 
も 

• テス トが問題な く 終了 した かどうかを知ら せるステータスメッセージを 表示 

• テスト 中に発生した問題を通知する エラーメッセージを 表示 

/\ 注意：システム診断は、お使いのコンピューターをテストする場合にのみ使用してください。このプログ 
ラムを他のコンピューターで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。 

位 メモ: 特定のデバイスについてはユーザーのタオ話が必要なテストもあります。診断テストを実行する際 
にコンピューター端末の前に常にいなければなりません。 

1. コンピューターの電を入れます。 

2. コンピューターが起動すると、 Dell のロゴが表示されるように <F12> キーを押します。 

3. 起動メニュー画面で、診断オプションを選択します。 


ePSA 起動前システムアセスメントウインドウが表示され、コンピューター内で検出された全デバイスが 
リストアップされます。診断が検出された全デバイスのテストを開始します。 

4. 特定のデバイスで診断テストを実行する場合、 <Esc> を押してはいをクリックし、診断テストを中止し 
ます。 

5. 左のパネルからデバイスを選択し、テストの実行をクリックします。 

6. 問題がある場合、エラーコードが表示されます。 

エラーコー ドをメモしてデルに連絡してください。 
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コンピューターのトラブルシューテイング 

診断ライト、ビープコード、およびエラーメッセージなどのインジケーターを使って、コンピューターの操 
作中にトラブルシューテイングを行うことができます。 

診断 LED 


種 メモ:診断 LED は POST ( Power-on Self - Test ) プロセスにおける進披状況のインジケーターです。 POST ル 
ーティンを停止させる問題については表示しません。 

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、 POST の間のみアクティブにな 
り、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。 
各 LED には OFF と ON の2つの状態があります。 LED スタックには段階的または全体に、最上位ビットには1 
番のラベルが付けられており、他の3つには、2、3、および4番のラベルが付けられています。 POST 後の通 
常の操作状態は、4つすベての LED について ON になっており、その後 BIOS がコントロールをオペレーティ 
ングシステムに引き継ぐと電源は切れます。 

P メモ:電源ボタンが龍萌色、または消灯している場合、診断ライトが点滅します。電源ボタンが白色の場 
合は、点滅しません。 

表 11. POST 診断 LED パターン 
診断 LED 






コンピューターの電 IS が切 
れているか、またはコンピ 
ューターに 電力が供給され 
ていません。 

コンピューターが起動し通 
常通り作動しています。 


PCI デバイス設定アクティビティ 
が進行中であるか、 PCI デバイス障 
害が検出されています。 


プロセッサーに障害が発生してい 
ます。 

メモリモジュールが検出されまし 
たが、メモリ電源障害が発生して 
います。 


コンピューターの電源が切 
れたら、 AC 電源に接続しコ 
ンピューターの電:?原をオン 
にします。 


PCI および PCI-E スロット 
から周辺機器カードを取り 
外し、 コンヒュー ターを再 
起動します。 コン ピュ^ ー タ 
一が再起動したら>、障害の 
あるカードを特化できるま 
で、周辺機器カードを1枚 
ずつ追加していきます。 


な享。ツサ-を取り付け直 


2個 KA 上のメモリモジユー 
ルを取り付けている場合、 
モジュールを取り外し、1 
個だけ再度取り付け、コン 
ピューターを再起動しま 


を 

で、 


。コンピューターが左常 
起動したら,障害のある 
ジュールを特定できるま 
別のモジュール （1 回 






すべての USB デバイスを 

髮続を確認しま手。 


2個 K 上のメモリモジュー 
ルを取り付けている場合、 
モジュールを取り外し（サ 
ービスマニュアル参照）、 

1個だけ再度取り付け、コ 
ンピューターを 再起動しま 
す。 コンピュ^一 弓 一 が正常 
に起動したら,障害のある 
モジュールを# 定できるま 
で、別の モジュール （1 回 
に1個ずつ） を 追加するか、 
エラーのないモジュールを 
すべて取り付け直します。 

同じ種類の正常に動作して 
いるメモリがあれば、その 
メモリを コンピューターに 
取り付けます。 


電源ュニットの 2 x 2 電源コ 
ネクターを取り付け直しま 


メモリモジュール/メモリ 
コネクターの 配置に特別な 
要件がないことを確認しま 
す。 

使用するメモリがお钱いの 
コンピューターでサポート 
されていることを確認しま 
す。 


グラフイックスカードに障害が発 
生した可能性があります。 


ハードドライブに障害が起こって 
いる可能性があります。 


2 3 4 


USB に障害が発生しています。 


メモリモジュールが検出されませ 
ん。 


電源コネクターが正しく取り付け 
られていません。 


メモリモジュールは 検出されまし 
たが、 メモリの 設定または互換性 
エラーが 発生しています。 


る一ま一一一 てのに '、"力と取かード付 一。 
けユしを場タタしそ一 スこを多一り ケす 
付ジ直ルるクー 作、夕 ークるドがクカ取 夕ま 
りモけ一いネユ動ば一 " V ソい 一とッのに 一し 
取い付ユてコピ。にれユ ー，ーイて力。こイそー デ直 
をなりジけ M ンす常あピ。 it フれ。スするフ、夕 とけ 
_の取モ付 M コま正がンす イラさすクますラ合ー ル付 
つ一てリり D 、しのリコま レグ続まッし作、グ場ユ ブり 
ずラべモ取のし動類モをけ プの接し動るるピ。 一取 
個エすメけ別動起種メリ付 スけに認フけにいあンす ケを 
1、を。だ、移再じるモり ィ付ド確ラ付常てがコま 源ル 
にかルす個合にを同いメ取 デ外一をグり正っドをけ |巧フ 


52 









ディスプレイ/モニターが 
外付けのグラフィックスカ 
ードに接続されていること 
を確認します。 

ハードドライブおよびオプ 
ティカルドライブケーブル 
が正しくシステム基板に接 
続されていることを確認し 
ます。 

デノくイス（フロ ッピー ドラ 
ィブ や ハードドラィブな 
ど）の エラーメッセージが 
画面に表示されている場合 
は、そのデバイスが正常に 
機能しているかどうかを確 
認します。 

0 S がデバイス（フロッピー 
ドライブまたはオプティカ 
ノレドライブなど）からの起 
動を試みている場合は、セ 
ットアッフューァィリァィ 
を使用して、コンピュータ 
一に取り付けられているデ 
バイスの起動順序が適切か 
どうかを確認します。 


BIOS のチェックサム障害 
が検出され、現在システム 
はリカバリーモードになつ 
ています。 


POST プロセスの終了を示 
します。 POST が完了する 


CMOS をクリアします（コ 
イン型バッテリーを取り付 
け直します。「コイン型バ 
ツテリーの取り外しと巧り 
付け」を参照してくださ 

内] i および外付け周辺機器 
をずベて取り外し、コンピ 
ューターを再起動します。 
コンピューターが再起動し 
たら、障害のあるカードを 
特定できるまで、周辺機器 
カードを1枚ずつ追加して 
いきます。 

それでも問題が解決しない 
場合は、システム基板/シス 
テム基がコンポーネントに 
障害がをります。 


システム基板の リソース および ハ 
ードウ: n アのどちらかまたは両方 
の障害が発生した可能性がありま 
す。 


システム基板に障害が発生した可 
能性があります。 


他の障害が発生しています。 


システムがリカバリーモードにな 
つている。 


12 3 4 


起動ハンドオフ 


器ピ。しを器て い障 
機ンす動ド機しなに 
辺コま起一辺加し板 
周、し再力周私決基 
けし動がる、つ解ム 
付外起一あでずがテ 0 
外り再夕のまが題スす 
び取を一害る一。問シま 
よてーユ障きをすも、り 
おべタピ、でドまではあ 

1 學ーンら定一きれ合が 

内をユコた特力いそ擾菁 
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と LED は通常少しの間この 
状態になります。オペレー 
テイングシステムへのハン 
ドオフが完了すると LED は 
オフになります。 


エフ ーメツセ^ーシ 

表示される BIOS エラーメッセージには、問題の重要度に応じて次の2つの種類があります。 

コンピューターを停止 させない エラー 

これらはコンピューターを停止させるエラーメッセージではありませんが、警告メッセージを表示し、数秒 
間後に起動を行います。ェラーメッセージの一覧を次の表に示します。 

表 12. コンピューターを停止させないエラー 

エラーメッセージ 

警告！カバーが取り外されています。 

コンピューターを段階的に停止させるエラー 

これらはコンピューターを段階的に停止させるエラーメッセージであり、 < F レを押して続けるう\ < F 2> を押 
してセットアップユーテイリテイにアクセスするかの指示があります。エラーメッセージの一覧を次の表に 
示します。 

表 13.— コンピューターを段階的に停止させるエラー 
エラーメッ七ージ 

警告！前面 I / O ケーブルの障害です。 

警告！左側メモリファンの障害です。 

警告！右側メモリファンの障害です。 

警告！ PCI ファンの 障害です。 

警告！チップセットヒートシンクが検知されません。 

警告！ハードドライブファン1の障害です。 

警告！ハードドライブ ファン 2 の 障害です。 

警告！ハードドライブ ファン 3 の 障害です。 

警告！ CPU 0ファンの障害です。 

警告！ CPU 1ファンの障害です。 

警告！ メモリに関連した障害を検知しました。 

警告！ メモリスロット DIMMx で修正可能なメモリエラーが検知されています。 

警告：メモリに適切でない装着箇所が検知されました。メモリ帯域幅を増設する場合、 DIMM コネクターを 
まず白色のラツチで装着し、続いて黒色のラツチで装着します。 
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エラーメッセージ 


お使いのシステムに設定変更が行われましたが、現在の電源ユニットはこの変更に対応していません。ワ 
ット数がより大きな電源 ユニッ トへのアップグレードについては、デルテクニカルサポートチームにお問 
い合わせください。 


DelIRMT (Reliable Memory Technology ) がシステムメモリでエラーを検出しており、エラーは特定されてい 
ます。作業を続けることはできます。メモリモジュールの交換をお勸めします。 DIMM 情報の詳細につい 
ては、 BIOS セットアップでの RMT イベントログ画面を参照してください。 

DelIRMT (Reliable Memory Technology ) がシステムメモリでエラーを検出しており、エラーは特定されてい 
ます。作業を続けることはできます。これな上のエラーは特定されません。メモリモジュールの交換をお 
勸めします。 DIMM 情報の詳細については、 BIOS セットアップでの RMT イベントログ画面を参照してくだ 
さい。 


已已 
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仕様 

pi メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法によ 
り提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの設定については、スタ 
' ートーヘルプとサポ'ートをクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプシヨ 
ンを選択してください。 


表14.プロセッサー 


機能 

仕様 

タイプ 

4、6、および8コア InteIXeon プロセッサー 

キャッシュ 

インストラクシヨンキャッシュ 

32 KB 

データキヤッシュ 

32 KB 

256 KB ミツドレべルキヤツシュ/コア 

最大 20 MB (4 C : 10 MB 、6 C :15 MB /12 MB 、8 C : 20 MB ) すべてのコア 
で共有されるラストレベルキヤッシュ 

表 15. System Information (システム情報） 

機能 

仕様 

チップセット 

Intel C 600 チップセット 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 MB + 4 MB シリアルフラッシュ EEPR 0 M 

表16.メモリ 

機能 

仕様 

メモリモジュールコネクター 

T 3600 

DIMM スロット x 4 

T 5600 

DIMM スロット x 8 

T 7600 

DIMM スロット x 16 

メモリモジュールの容量 

T 3600 / T 5600 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、8 GB 、 および 16 GB 

T 7600 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB および 32 GB 

タイプ 

T 3600 

1333 および1600 DDR 3 RDIMM ECC / 非 ECC 

T 5600 

1333 および1600 DDR 3 RDIMM ECC 

T 7600 

1333 および1600 DDRS RDIMM および 32 GB LRDIMM ECC 


最小メモリ 
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機能 

仕様 


T 3600 

2 GB 


T 5600 / T 7600 

4 GB 


最大 メモリ 

T ： 3600 

64 GB 


T 5600 

128 GB 


T 7600 

512 GB 


表 17. ビデオ 

機能 

仕様 


ディスクリート (PCIe 3.0/2.0 x 16) 

T 3600 

最大2 フルハイト、フルレングス 

(最大300 W ) 

T 5600 

最大2 フルハイト、フルレングス 

(最大300 W ) 

T 7600 

最大4 フルハイト、フルレングス 

(最大600 W ) 

表 18. オーディオ 

機能 

仕様 


内蔵 

Realtek ALC 269 オーデイオコーデック 

表19.ネットワーク 

機能 

仕様 


T 3600/ T 5600 

Intel 82759 


T 7600 

Intel 82759および Intel 82754 


表 20. 拡張バス 

機能 

仕様 



バスのタイプ： 


PCI Express 3.0 
PCI Express 2.0 
PCI 2.3 
SAS 

SATA、SATA 2.0 
USB 2.0 、USB 3.0 

バススピード： 

PCI Express : 

• 3.0 x 4 スロット ： 4 GB/s 

• 3.0 x 16 スロット： 16 GB/s 

• 2.0 x 4 スロット ：2 GB/s 
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機能 

仕様 


PCI 2.3(32 ビット、 33 MHz ): 133 MB/S 

SAS - 3 Gbps 

SATA - 1 .5 Gbps および 3.0 Gbps 


USB -1.2 Mbps Low スピード、 12 Mbps Full スピード、 480 Mbps 
High スピード、 5 Gbps Super スピード 

表 21 .Drives (ドライブ） 


機能 

仕様 

T 3600 / T 5600 


外部アクセス可能： 


スリムライン SATA オプテイカ 
ルベイ 

(1) 

5.25 インチドライブベイ 

1 個、 5.25 インチ SATA デバイス 1 個、メディアカードリーダー 

1個、または 2.5 インチ SAS / SATA / HDD/SSD (オプションのアダ 
プター付き）最大2個対応 

内部アクセス用 


3.5 インチハードドライブベイ 

2個、 3.5 インチ SATA または 2.5 インチ SAS / SATA / HDD/SSD 2個対* 

応 

T 7600 


外部アクセス可能： 


スリムライン SATA オプテイカ 
ルベイ： 

(1) 

5.25 インチドライブベイ 

1個、 5.25 インチデバイス1個、メディアカードリーダー1個、 
または最大4個の 2.5 インチハードドライブ（オプションのアダ 
プター付き）に対応 

3.5 インチハードドライブベイ 

(4) 

内部アクセス用 

なし 

表 22. 外付けコネクタ 


機能 

仕様 

オーディオ 

• 前面パネルー Mic - in 、 headphone-out 
• 背面パネルー Line - out、Mic In/Line In 

ネットワーク 


T 3600 / T 5600 

RJ -451 個 

T 7600 

RJ -45 スロット （2) 

シリアル 

9 ピンコネクタ 1 個 


USB 


T 3600 / T 5600 / T 7600 • 前面パネル — uSB 2.0 x 3、および USB 3.0 x 1 

• 背面パネルー USB 2.0 x 5、 および USB 3.0 x 1 
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機能 


仕様 . 

• 内部一 USB 2.0 x 3 

ビデオ ビデオカード依存 

• DVI コネクター 

• DisplayPort 

• DMS -59 


表 23. 內蔵 コネクター 
機能 

システム電源 
システム フアン 
プロセッサーフアン 

T 3600 

T 5600 / T 7600 
HDD フアン 

T 3600/ T 5600 
T 7600 

メモリ 

T 3600 
T 5600 
T 7600 

プロセッサー 

T ： 3600 

T 5600 / T 7600 
背面 I/O : 

PCI Express 

PCI Express x 4 
T ： 3600 / T 5600 
T 7600 

PCI Express x 16 
T ： 3600 / T 5600 
T 7600 


PCI 2.3 
前面 I/O : 

前面 USB 
内蔵 USB 


仕様 

28 ピン コネクター （1) 
4 ピン コネクター （3) 


5ピンコネクタ1個 
5ピンコネクター （2) 


5ピンコネクタ1個 
5ピンコネクター （3) 

240 ピン コネクター （4) 
240 ピン コネクター （8) 
240 ピン コネクター （16) 

LGA -2011 ソケット （1) 
LGA -2011 ソケット （2) 


164 ピン コネクター （2) 

98 ピン コネクター （1) 、164 ピン コネクター （1) 


164 ピン コネクター （2) 

164ピンコネクター （2) (オプションの2つ目のプロセッサ 
一が取り付けられている場合は4個） 

124ピンコネクタ1個 


14 ピン コネクター （1) 


タイプ A メス （1) 、デュアルポート 2 x 5 ヘッダー （1) 
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機能 

仕様 


前面パネルコントロール 

2 x 14 ピンコネクター （1) 


前面パネルオーディオ HDA ヘッダー 

2 x 5 ピンコネクター （1) 


HDD 背面パネル： 



SATA 



T 3600 

7ピン SAS / SATA コネクター 

(4) 

T 5600 

36ピンミニ SAS コネクター 
一 （4) 

(1) 、7ピン SAS / SATA コネクタ 

T 7600 

36ピンミニ SAS コネクター 

(2) 

電源 



T 3600 

24ピンコネクターおよび8ピンコネクター（各 1) 

T 5600 

24ピンコネクター （1) および8ピンコネクター （2) 

T 7600 

24ピンコネクターおよび20ピンコネクター（を 1) 

表 24. コントロールおよびライト 



機能 

仕様 



電源ボタンライト： 消灯ーシステムは電源が入っていないか、または電源に接続さ 

れていません。 

白色のライトの点灯ーコンピューターは正常に動作していま 
す。 

白色のライトの点滅ーコンピュ^一 弓 一は待機モードです。 

瑜萌色のライトの点灯ーコンピューターは起動しておらず、シ 
ステム基板または電源ュニットに問題があることを示します。 

龍萌色のライトの点滅ーシステム基板に問題があることを示 
します。 

ドライブアクティビティライト 白色ライトー白色ライトが点滅している場合、コンピューター 

がハードドライブからデータを読み取っているか、またはハー 
ドドライブにデータを書き込んでいることを示します。 

ネットワークリンクインテグリティライ 緑色のライトーネットワークとコンピューターが 10 MB/S の 
卜（背面パネル） 速度で正しく接続されていることを示します。 

オレンジ色のライトーネットワークとコンピューターが100 
MB/S の速度で正しく接続されていることを示します。 

黄色のライトーネットワークとコンピューターが1000 MB/S 
の速度で正しく接続されていることを示します。 

ネットワークアクティビティライト借面黄色のライトー接続でネットワーク動作があると点滅します。 
パネル） 

診断ライト オフーコンピューターはオフ、または POST を完了していま 

す。 

龍萌色のライト/点滅ーサービスマニュアルで診断コードを参 
照してください。 
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表 25. 電源 


機能 

仕様 

コイン型バッテリー 

3 VCR 2032 コイン型リチウムバッテリー 

電圧 

100〜240 VAC 

ワット数 

T 3600 

635/425 W (100 VAC 〜240 VAC の入力電圧） 

T 5600 

825/635 W (100 VAC 〜240 VAC の入力電圧） 

T 7600 

1000 W (100 VAC 〜107 VAC の入力電圧） 

1300 W (181 VAC 〜240 VAC の入力電圧） 

1100 W (108 VAC 〜180 VAC の入力電圧） 

最大熱消費 

1300 W 

4113.00 BTU/hr 

825 W 

3086.60 BTU/hr 

635 W 

2484.00 BTU/hr 

425 W 

1450.10 BTU/hr 

P メモ:熱消費は電源ュニットのワッ 

卜数を格によって算出されています。 

表 26. 物理的仕様 

機能 

仕様 

T 5600 

縦幅（スタビライザを含む） 

416.90 mm (16.41 インチ） 

縦幅（スタビライザを含まない） 

414.00 mm (16.30 インチ） 

T 3600 

縦幅（スタビライザを含む） 

175.50 mm (6.91 インチ） 

縦幅（スタビライザを含まない） 

414.00 mm (16.30 インチ） 

T 5600 / T ： 3600 

横幅 

172.60 mm (6.79 インチ） 

長さ 

471.00 mm (18.54 インチ） 

重量（最小）： 

14.00 kg (30.86 ポンド） /13.2 kg (29.10 ポンド） 

T 7600 

縦幅（スタビライザを含む） 

433.40 mm (17.06 インチ） 

縦幅（スタビライザを含まない） 

430.50 mm (16.95 インチ） 

横幅 

216.00 mm (8.51 インチ） 

長さ 

525.00 mm (20.67 インチ） 

重量（最小）： 

16.90 kg (37.26 ポンド） 
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表 27. 環境 

機能 

温度： 

動作時 
保管時 

相タオ湿度（最大） 

最大振動： 

動作時 
保管時 
最大衝撃： 

動作時 

保管時 

高度： 

動作時 
保管時 

空気中浮遊汚染物質レベル 


仕様 


10〜 35 °C (50 〜 95° F ) 

-40 〜 65 °C (-40 °F 〜149す） 

20 %〜80 % (結露しないこと） 


0.0002 G 2 /HZ で5〜350 Hz 
0.001〜0.01 G 2 /HZ で5〜500 Hz 

パルス持続時間2ミリ秒 +/- 10パーセントで40 G +/- 5パーセン 
卜 （51 cm / 秒 [20 インチ/秒]に相当） 

パルス持続時間2ミリ秒+/-10パーセントで105 G +/- 5パーセ 
ント （127 cm / 秒 [50 インチ/秒]に相当） 

-15.2 〜 3,048 m (-50 〜 10,000 フィート） 

-15.2-1 0,668 m (-50 〜35,000フィート） 

G 1 OSA - S 71.04 -1985 の定義による） 
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デルへのお問 V 、合わせ 

P メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、 
請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。 

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポート 
やサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもござい 
ます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせい 
ただけます。 

1. support . dell . com にアクセスします。 

2. サポートカテゴリを選択します。 

3. 米国在住な外のお客様は、 support . dell . com ページ下の国コードを選択してください。 All を選択するとす 
ベての選択肢が表示されます。 

4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。 
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